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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Geen bediening Nieuwe Maas / Van Brienenoordbrug, Rotterdam 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 

Nr. 004/2015 

Rotterdam 

Nieuwe Maas / Van Brienenoordbrug 
Geen bediening 

1. Gedurende de volgende perioden wordt de Van Brienenoordbrug niet bediend. 

- van maandag 19 januari 2015 22:00 uur tot dinsdag 20 januari 2015 06:00 uur 

- van dinsdag 20 januari 2015 22:00 uur tot woensdag 21 januari 2015 06:00 uur 

- van woensdag 21 januari 2015 22:00 uur tot donderdag 22 januari 2015 06:00 uur 

2. Het niet kunnen bedienen van de brug houdt verband met werkzaamheden op het brugdek. 

3. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij: 

- Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 252 2601 of VHF kanaal 11 of; 

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of VHF kanaal 11. 

14 januari 2015 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM, 

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond. 
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